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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Οικισμού «ΚΟΜΟ¬ 
ΤΗΝΗ III». 1 

Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Οικισμού «ΚΟΜΟ¬ 
ΤΗΝΗ IV. 2 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Ο) 

Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Οικισμού «ΚΟΜΟ¬ 
ΤΗΝΗ III». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΕΚ 
(Συνεδρίαση 34/7.5.98, θέμα 8) 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν.3741 /1929 «περί της κατ' όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα 

β) τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε μετά ΝΔ946/1971 και 145/1973. 

γ) την αριθμ. 26227/31-3-98 πράξη της Συμβ/φου Κομο¬ 
τηνής Ευδοξίας Κωνσταντινίδου - Μανδαλά περί καταθέ- 
σεως του σχετικού φακέλλουτου Οικισμού ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
III στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσο¬ 
στών, σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως του Οικισμού και Σχέδια 
κατόψεων, όψεων και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία 
κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιο¬ 
κτησιών του οικισμού της πόλης Κομοτηνής του Νομού 
Ροδόπης (αριθμ. οικισμού III) στοίχοι τέσσερις (4) με ημε¬ 
ρομηνία κλήρωσης 23-2-1985 αριθμ. πολεοδομικής μελέ¬ 
της 11367/Α/5/8-2-1985 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη 
του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο : 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1) Ο παραπάνω Οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων εβδο¬ 
μήντα μέτρων τετραγωνικών (12.070 μ2) που ανήκει στην 
αποκλειστική νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ, ορίζεται με τα 


στοιχεία Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Πα-Πβ-Μ στο αριθμ. 11467/Α/5/8-2- 
85 σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ο.Ε.Κ (ΦΕΚ 762/Δ' /31-12-85) και συνορεύει βόρεια από 
πλευρά του διαγράμματος Π-Πα μέτρων είκοσι τριών και 
πενήντα εκατοστών (23,50μ) με Προσφυγικές Πολυκατοι¬ 
κίες. από πλευρά Πα-Πβ μέτρων τριάντα τεσσάρων 
(34,00μ) με ιδιοκτησία Τσικουρίδη Παναγιώτη, Μιχαήλ 
Τσικουρίδη και Χρυσούλας χήρας Ιωάννου Στεφανιτση, 
δυτικά από πλευρά του διαγράμματος Πβ-Μ μέτρων δια- 
κοσίων εξήντα έξι (266,ΟΟμ) με εγκεκριμένη οδό μη δια- 
νοιχθείσα, ανατολικά απο πλευρά του διαγράμματος Ν-Ξ- 
Ο-Π μέτρωντετρακοσίωντριάνταέξι και εννέα εκατοστών 
(436,9μ) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ρακιντζή Μεμέτ Σαλή 
και αδελφών Θεοχαρίδη και νότια από πλευρά του δια¬ 
γράμματος Μ- Ν μέτρων εξήντα τεσσάρων και πενήντα εν¬ 
νέα εκατοστών (64,59μ) με ιδιοκτησία Ανέστη Λεμονή και 
κληρονόμων Λαζάρου Χατζή. 

Το όλον οικόπεδο συνολικής έκτασης (12.070 μ2) εμ- 
φαίνεται μετά στοιχεία Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Πα-Πβ-Μ στο από 19- 
10-1979 Τοπογραφικό διάγραμμα ακριβές αντίγραφο το υ 
οποίου είναι υπογεγραμμένο από το μηχανικό του ΦΕΚ Σί- 
μο Δημητριάδη 

2) Το οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα του Ο.Ε.Καπό 
αγορά από τους: α) Παναγιώτη Κων/νου Τσικουρίδη , 
β)Μιχαήλ Κων/νου Τσικουρίδη και γ)Χρυσούλα χήρα Ιω¬ 
άννου Στεφανίτσητο γένος Κων/νου και Ελένης Τσικουρί- 
δου με το συμβόλαιο αριθμ. 31.121/22-12-1979 του Συμ¬ 
βολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Παναγιώτου Δημη- 
τρίου Σταυρόπουλου που έχει νόμιμα μεταγράφει στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής 
στον τόμο 476 και αριθμό 48. 

Στους πωλητές είχε περιέλθει ως εξής : Κατά ποσοστό 
εννέα δωδέκατα (9/12) εξ αδιαιρέτου ήτοι κατά ποσοστό 
τρία δωδέκατα (3/12) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από 
κληρονομιά του κατά το έτος 1956 πεθαμένου πατρός 
τους Κων/νου Σωτηρίου Τσικουρίδη την οποία κληρονο¬ 
μιά αποδέχθηκαν με την με αριθμό 22.168/1970 πράξη δη- 
λώσεως αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου 
Κομοτηνής Αναστασίου Στυλιανού Βαγδατλή που μετα- 
γράφηκε νόμιμα στον τόμο 240 και αυξοντα αριθμό 42 στα 
βιβλία Μεταγραφών Κομοτηνής, κατά δετό υπόλοιπο πο¬ 
σοστό τρία δωδέκατα (3/12) εξ αδιαιρέτου ήτοι ανά ένα 
δωδέκατο (1/12) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από κληρο¬ 
νομιά της κατά το έτος 1964 πεθαμένης μητέρας τους Ε- 
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λένης χήρας Κων/νου Τσικουρίδου , την οποία κληρονο- ί¬ 
μια αποδέχθηκαν με την με αριθμ. 22.169/1970 πράξη α- ( 
ποδοχης κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Κομοτηνής ι 
Αναστασίου Βαγδατλή που μεταγράφηκε νόμιμα στα βι- ( 
βλία μεταγραφών Κομοτηνής στον τόμο 240 και αριθμό < 
43 Στην παραπάνω πεθαμένη Ελένη χήρα Κων/νου Τσι- ι 
κουρίδη είχε περιέλθει το παραπάνω ποσοστό απο κλη- ' 
ρονομιάτου πεθαμένου συζύγου της Κων/νου Τσικαυρι- 
δη την οποία κληρονομιά αποδέχθηκαν οι παραπανω 
συμβαλλόμενοι για λογαριασμό της με την με αριθμό 
22 . 169/1970 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του παραπα¬ 
νω συμβολαιογράφου Αναστασίου Βαγδατλή που μετα- 
γράφηκε νόμιμα. Στον Κων/νο Τσικουρίδη είχε περιελθει 
εν μείζοντι εκτάσεως 1 )κατα ένα στρέμμα από αγορα απο 
τον Μουσταφά Ογλού Αμέτ με το με αριθμ. 60.200/3-10- 
1947 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κομοτηνής Κυ- 
ριακόπουλου που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 53 και 
αύξοντα αριθμό 370 στα βιβλία μεταγραφών Κομοτηνής, 

2)κατά το έτερο ένα στρέμμα από αγορά από τον Μου¬ 
σταφά Ογλού Ζουσέμ με το με αριθμό 60.417/48 συμβό¬ 
λαιό του ίδιου παραπάνω συμβολαιογράφου που μετα- 
γράφηκε νόμιμα στον τόμο 53 και αύξοντα αριθμό 486 
στα βιβλία μεταγραφών Κομοτηνής, 3 )κατα τα αλλα ενα- 
μισυ στρέμματα (1.500 τ.μ.) από αγορά από τον Μουστα¬ 
φά Ογλού Αμέτ με το με αιρθμό 62.314/50 συμβόλαιό του 
ίδιου παραπάνω συμβολαιογράφου και μεταγράφηκε νό¬ 
μιμα στον τόμο 56 και αύξοντα αριθμό 484 στα βιβλία με¬ 
ταγραφών Κομοτηνής, 4) κατά τα οκτώ στρέμματα 
(8 ΟΟΟτ μ ) από αγορά απότους ΧασάνΤσαούς Ογλού Σα- 
λή κ λ π με το με αριθμό 63.640/51 συμβόλαιο του ίδιου 
παραπάνω συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα 
στον τόμο 59 και αύξοντα αριθμό 196 στα βιβλία μετα¬ 
γραφών Κομοτηνής , 5) κατά τα τρισήμισι (3.500τ.μ.) 
στρέμματα από αγορά από τον Νταμάτ Μουσταφα Ογλού 
Αμέτ με το με αριθμό 64.900/52 συμβόλαιο του ίδιου πα¬ 
ραπάνω συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα 
στοντόμο 62 και αύξοντα αριθμό 15,6)κατάτα έτερα δυο 
(2) στρέμματα από αγορά από τον Νταμάτ Μουσταφα Ο- 
γλού Χουσέμ με το με αριθμό 65.125/52 συμβόλαιο του 
παραπάνω συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα 
στον τόμο 62 και αύξοντα αριθμό 269 στα βιβλία μετα¬ 
γραφών Κομοτηνής, 7)κατάτο έτερον μισό στρέμμα (1/2) 
από αγορά από τον Μιχαήλ Καβαλάκη με το με αριθμό 
66.721/23-6-53 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου 
που μεταγράφηκε νόμιμα στοντόμο 67 και αύξοντα αριθ¬ 
μό 122 στα βιβλία μεταγραφών Κομοτηνής και 8)κατα τα 
έτερα δύο και μισό στρέμματα (2 1 12 ) από αγορά απο τον 
Χατζή Χουσεϋν Ογλού Γιουσούφ με το με αριθμό 
60.027/55 συμβόλαιο του ίδιου παραπάνω συμβολαιο¬ 
γράφου που μεταγράφηκε νόμιμα στοντόμο 74 και αύξο¬ 
ντα αριθμό 300 στα βιβλία μεταγραφών Κομοτηνής. 

3) Από τα παραπάνω οικόπεδο διατέθηκαν για δημοσί¬ 
ους και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά εν¬ 
νιακόσια είκοσι τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (923,97 
μ 2 ). Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον Ο ΕΚ και 
δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε 
κάθε ένα απ' αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτη¬ 
σίας του. . ,. 

Στην κυριότητα του Ο. Ε.Κ παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνικών 

οκτακόσιων ενενήντα επτά (897,00 μ2). 

4. Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων 


διακοσίων σαράντα εννέα και τριών εκατοστών 
(10.249,03 μ2) η οποία μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο 
των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών ο¬ 
ριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μεταβιβάζεται 
στους οικιστές με την μεταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιο¬ 
κτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που α 
ναλογεί σε κάθε μία απ' αυτές. 

5. Στο από 11.367/Α/5/8-2-85 σχέδιο Γενικής Διαταξεως 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 762/Δ /31-12-35) 
ολόκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων 
εβδομήντα (12.070 μ2) οικόπεδο εμφανίζεται μετά αλφα¬ 
βητικά κεφαλαία γράμματα Μ-Ν-=-0-Π-Πα-Πβ-Μ. Η πορ- 
τοκαλλιά επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους . Η 
μπλε επιφάνεια η χαρακτηριζόμενη ως «ιδιοκτησία Ο. Ε.Κ¬ 
είνοι εκείνη που παραμένει στην κυριότητα του ΟΕΚ. Η 
λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου αποτελεί το οικόπε¬ 
δο του οικισμού. 

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ο¬ 
ΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Ο Οικισμός που χαρακτηρίζεται με το λατινικό αριθμό 
τρία (III) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο 
και περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (4) στοίχους στους 
οποίους αντιστοιχούν (72) διαμερίσματα. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστωνται 
και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι εξής : 
ΣΤΟΙΧΟΣ 1 

Υπ’ αριθμ. Α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμό Α που ανήκει στον με αριθμ. 
(1) στοίχο, τύπου 3-4.12Β αποτελείται από την πυλωτή, 
τον πρώτο (α) όροφο, τον δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από την πυλωτή ορόφους , η περιγραφή των οποίων εχει 
ως εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, κλιμακοστάσιο 
λεβητοστάσιο και ασανσέρ που φαίνονται στο υπ αριθμ. 
Α/1/8-12-82 σχέδιο κάλυψης πυλωτής 
1ος ΟΡΟΦΟΣ 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα το μεα- 

ριθμ. (1) και (2). 

Το με αριθμό 1 διαμέρισμα που φαίνεται στο απο 
Α/2Α/2Β-11-82 και Α/10/28-12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, 

αποτελείται από χωλλ. σαλόνι, κουζίνα, δύο (2) κυρία δω¬ 
μάτια και νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εβδομήντα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (78,80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί ταυ ολου 
οικοπέδου εκατόν τριάντα (130/οοο) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία μέτρα τετραγω¬ 
νικά και δέκα εκατοστά (133,10 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα εξι χι¬ 
λιοστά ( 1460 / 00 ), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο 
(132ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εξι 
(146ο/οο) και συνορεύει: 

’ Βόρεια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, κοινόχρηστο δ ια- 

ι δρομο και με το με αριθμό (2) διαμέρισμα του ίδιου ορο¬ 
ί φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

ν Το με αριθμό 2 διαμέρισμα που φαίνεται στο απο 28-12- 
82 , αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζί- 
,ι να, σαλόνι, τραπεζαρία και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμ- 
ν βαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά (101.50 μ2), και 
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ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (167ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδομήντα ένα και σαρά¬ 
ντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά 
(170ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
(187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 7 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
2 ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθμ. (3) και (4). 

Το με αριθμό 3 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από χωλλ, σαλό¬ 
νι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έχει 
εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά {78,80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα 
(130/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , ασανσέρ, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμό (4) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας , του ίδιου στοίχου 
Νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 4 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και \Λ/.Ω 
λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και πενήντα ε¬ 
κατοστά (101,50 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκά¬ 
κις χιλιοστά (167ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 9 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθμ. (5) και (6). 

Το με αριθμό 5 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από χωλλ, σαλό¬ 
νι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έχει 


εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά (78.80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα 
(130/οσο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα (159θ/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , ασανσέρ, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμό (6) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Τόμε αριθμό 6 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και νν.Ο 
λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και πενήντα ε 
κατοστά (101,50 μ2). ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκά 
κις χιλιοστά (167ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν ε¬ 
βδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (171.44 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205ο/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και συνο¬ 
ρεύει: Βόρεια με το με αριθμό 11 διαμέρισμα του ίδιου ο¬ 
ρόφου, της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Υπ' αριθμ. 2 πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 2 που ανήκει στον με αριθμ. 
(1) στοίχο , τύπου 3-4.12β αποτελείται από την πυλωτή, 
τον πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') όροφο πάνω α¬ 
πάτην πυλωτή ορόφους η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, ασανσέρ και κλιμακοστά¬ 
σιο που φαίνονται στο υπ' αριθμ.Α/1/8-12-82. σχέδιο κά¬ 
τοψης πυλωτής. 

1 ος όροφος 

01 ος όροφος περιλαμβέινει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθμ.(7) και (8). 

Το με αριθμό 7 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 
Α/2Α/28-11 -82 και ΑΝ 0/28-12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, 
αποτελείται από χωλλ, σαλόνι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια και νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εβδομήντα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (78.80 
μ2). ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν τριάντα (130/οοο) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε εκατόντριάντατρία μέτρατετραγω- 
νικά και δέκα εκατοστά (133,10 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι 
λιοστά (146ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο 
(132ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
χιλιοστά (146ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , κοινόχρηστο διάδρομο και 
με το με αριθμό (8) διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, της ί- 
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δίας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, Ανατολικά με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά με κοινάκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά και 

Νότια με το με αριθ. 2 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου , 
της Α' πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου. 

Το με αριθμό 8 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 , αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, σαλόνι, τραπεζαρία και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (167ο/ο- 
οο) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδομήντα ένα και σα¬ 
ράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χι¬ 
λιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα 
(170ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 13 διαμέρισμα της Γ' πολυκα¬ 
τοικίας του ίδιου ορόφου, του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και το με αριθ. 7 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινάκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινάκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
2 ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθμ. (9) και (10). 

Το με αριθμό 9 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης,αποτελείται από χωλλ, σαλό¬ 
νι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και \Λ/.0 λουτρό, έχει 
εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2}, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα 
(130/οοο} δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι (146ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , ασανσέρ, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμό (10) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας , του ίδιου στοίχου 
Νότια με το με αριθ. (4) διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
της Α' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινάκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινάκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 10 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα , σαλόνι, τ ραπεζαρία και νν. Ο λουτρό, έχει καθ αρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (167ο/ο- 
οο) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδομήντα ένα και 
σαράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα επτά 
(187ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 15 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 


φου, της Γ πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσια, ασανσέρ και κοινόχρηστο δια 
δρομο και με το με αριθ. 9 διαμέρισμα της ίδιας πολυκα¬ 
τοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινάκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
3ος όροφος 

0 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθμ. (11) και (12). 

Το με αριθμό 11 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης .αποτελείται από χωλλ, σα¬ 
λόνι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έχει 
εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώτετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα 
(130ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , ασανσέρ, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμό (12) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Νότια με το με αριθ. 6 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου της 
Α' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 12 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28 
12-82 , αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και νν.Ο λουτρό . έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά 
(101,50 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χι¬ 
λιοστά (167/000) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδο¬ 
μήντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 17 διαμέρισμα της Β?πολυκα- 
τοικίαςτου ίδιου ορόφου, της Γ πολυκατοικίας, του ίδιου 
στοίχου 

Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμ. 11 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Υπ' αριθμ. Γ πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ.Γ που ανήκει στον με αριθμ. 
(1) στοίχο , τύπου 3-4.12β αποτελείται από την πυλωτή, 
τον πρώτο (Α’}, δεύτερο (Β') καιτρίτο (Γ) όροφο πάνω α¬ 
πάτην πυλωτή ορόφους η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, ασανσέρ και κλι 
μακοστάσιο που φαίνονται στο υπ’ αριθμ.Α/1 /8-12-82 
σχέδιο κάτοψης πυλωτής. 
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1 ος όροφος 

Ο 1 ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α¬ 
ριθμέ 13) και (14). 

Το με αριθμό 13 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ. 
σαλόνι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έ¬ 
χει εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριά¬ 
ντα (130ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε ε- 
κατόντριάντατρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132ο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , ασανσέρ, κοινόχρηστα διά¬ 
δρομο και με το με αριθμό (14) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά και 

Νότια με το με αριθ. 8 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου , 
της Β’ πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου. 

Το με αριθμό 14 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται απόχωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και \Λ/.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (167ο/ο- 
οο) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδομήντα ένα και σα¬ 
ράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλ. 
(187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλ, (170ο/αο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/αο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο καιτο με αριθ. 13 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
2 ος όροφος 

02 ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το μεα- 
ριθμ. (15) και (16). 

Το με αριθμό 15 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται απόχωλλ, σα¬ 
λόνι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έχει 
εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα 
(130/αοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι (146ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο , ασανσέρ, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμό (16) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας , του ίδιου στοίχου 
Νότια με το με αριθ (10) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 


φου της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 16 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται απόχωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (167ο/ο- 
οο) που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδομήντα ένα και σα¬ 
ράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χι¬ 
λιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα επτά 
(187ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθ, 15 διαμέρισμα της ίδιας πολυκα¬ 
τοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α 
ριθμ. (17) και (18). 

Το με αριθμ. 17 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από χωλλ, σαλό¬ 
νι, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έχει 
εμβαδόν καθαρό εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα 
(130/άοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τρία μέτρα τετραγωνικά και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2) . ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κλιμακοστάσιο . ασανσέρ, κοινόχρηστο διά 
δρομο και με το με αριθμό (18) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Νότια με το με αριθ. 12 διαμέρισμα του ίδιου οροφου 
της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 18 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν εξήντα επτά δεκάκις χιλιοστά (167ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μ2 εκατόν εβδομήντα ένα και σαρά¬ 
ντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2),ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιο¬ 
στά (187ο/οο). ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και με το με αριθμ. 17 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
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Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

2ος ΣΤΟΙΧΟΣ 

Υπ' αριθμ. Α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμό Α που ανήκει στον με αριθμ. 
(2) οτοίχο, τύπου 4-4.12Β αποτελείται από την πυλωτή, 
τον πρώτα (α) όροφο, τον δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από την πυλωτή ορόφους , η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, λεβητοστάσιο, 
κλιμακοστάσιο και ασανσέρ που φαίνονται στο υπ' αριθμ. 
Α/1/8-12-82 σχέδιο κάλυψης πυλωτής 
1ος ΟΡΟΦΟΣ 

Ο 1 ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα το με α- 
ριθμ. (19) και (20). 

Το με αριθμό 19 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 
Α/2Α/28-11 -82 και Α/10/28-12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, 

, αποτελείται από χωλλ, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , 
δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν κα¬ 
θαρό εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατο¬ 
στά (101,50 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εκατόν εξήντα επτά (167/οοο) δε¬ 
κάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε εκατόν εβδομήντα έ¬ 
να και σαράντα τέσσερα εκατοστά (171,44 μ2) .ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόνεβδομήντα 
(170ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 20 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Β' πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, ασανσέρ, 
κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο 
Νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδο Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 20 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2) , ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οα), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132ο/σο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 25 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και το με αριθ. 19 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

2ος ΟΡΟΦΟΣ 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα το με α- 
ριθμ. (21) και (22). 

Το με αριθμό 21 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , δύο (2) κύρια δωμάτια και 
νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγω¬ 


νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (101.50 μ2), ποσοστο 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε 
κατόν εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντί 
στοιχούν σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (171,44 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα επτά (187ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο)και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 22 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Β' πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, ασανσέρ, 
κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο 
Νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 22 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ. δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (Ι30/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα (Τ46ο/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) και συνορεύ¬ 
ει : 

Βόρεια με το με αριθμό 27 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και το με αριθ. 21 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

3ος ΟΡΟΦΟΣ 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα το με α- 
ριθμ. (23) και (24). 

Το με αριθμό 23 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από χωλλ, σα¬ 
λόνι, τραπεζαρία, κουζίνα. δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο 
λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (101.50 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά 
(171.44 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελ¬ 
κυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 24 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, ασαν¬ 
σέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο 
Νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 24 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύριαδωμάτια, κου 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2). ποοο 
ατό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοσ) που αντιστοι 
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χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159ο/οα) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 29 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Νότια με κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και το με αριθ. 23 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Υπ’ αριθ. Β' πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθ. Β' που ανήκει στον με αριθ. 2 
στοίχο, τύπου.αποτελείται από την πυλωτή, τον πρώ¬ 

το (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την πυλωτή 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 
ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο, ασανσέρ, κλιμακοστά¬ 
σιο και χώρους σταθμεύσεως που φαίνονται στο υπ’ αριθ. 
Α/1/8-12-82 σχέδιο κάτοψης πυλωτής . 

1 ος όροφος 

Ο 1 ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθ. (25) διαμέρισμα και το με αριθ. (26) διαμέρισμα 
Το με αριθμό 25 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται απόχωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα. σαλόνι, και ΝΛ/.Ω λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78.80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οαο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132ο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 26 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλιμα¬ 
κοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διάδρομο 
Νότια με το με αριθ. 20 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της Α’ πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 26 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , δύο (2) κύρια δωμάτια και 
\Λ/.0 λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά 
(170ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 31 διαμέρισμα ταυ ίδιου ορό¬ 
φου, της Ρ πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Νότια με ασανσέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακο¬ 
στάσιο και το με αριθ. 25 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 


της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά, 

2 ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθ, (27) διαμέρισμα και το με αριθ. (28) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 27 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται απόχωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι (146ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146α/οο) και συνο¬ 
ρεύει : 

Βόρεια με το με αριθμό 28 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλι¬ 
μακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διάδρομο 
Νότια με το με αριθ. 22 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της Α' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 28 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , δύο (2) κύρια δωμάτια και 
νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστο 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(1Β7ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα επτά (187ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 33 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Γ' πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Νότια με ασανσέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακο¬ 
στάσιο και το με αριθ. 27 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά 
3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθ. (29) διαμέρισμα και το με αριθ. (30) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 29 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και \Α/.0 λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοσ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει: 
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Βόρεια με το με αριθμό 30 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλι¬ 
μακοστάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διάδρομο 
Νότια με το με αριθ. 24 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της Α' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 30 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , δύο (2) κύρια δωμάτια και 
\Α/.0 λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά 
χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 35 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της Γ πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου 
Νότια με ασανσέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακο¬ 
στάσιο και το με αριθ. 29 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου μετην 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Υπ’ αριθ. Γ πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθ. Γ που ανήκει στον με αριθ. 2 
στοίχο, τύπου.αποτελείται από την πυλωτή, τον πρώ¬ 

το (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την πυλωτή 
ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 
ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει το, ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και χώρους 
σταθμεύσεως που φαίνονται στο με αριθ. Α/1/8-12-82 
σχέδιο κάτοψης πυλωτής. 

1ος όροφος 

Ο 1 ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθ. (31) διαμέρισμα και το με αριθ. (32) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 31 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης . αποτελείται από χωλλ, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , δύο (2) κύρια δωμάτια και 
νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
( 187 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα (170ο/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 32 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, με α¬ 
σανσέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο 
Νότια με το με αριθ. 26 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου μετην 
οδό Κωστη Παλαμά. 

Το με αριθμό 32 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 


12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132ο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια μετο με αριθμό 31 διαμέρισματου ίδιουορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου καίμε κλιμακο¬ 
στάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διάδρομο 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο καιπέραντούτου μετην 
οδό Κωστή Παλαμά. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με α- 
ριθ. (33) διαμέρισμα και το με αριθ. (34) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 33 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από χωλλ, σα¬ 
λόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, δύο (2) κύρια δωμάτια και νν.Ο 
λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά 
(171,44 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ογδόντα επτά (187ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 34 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, με α¬ 
σανσέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο 
Νότια με το με αριθ. 28 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 34 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78.80 μ2), ποσο 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2). ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο). ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι (146ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146ο/οο) και συνο¬ 
ρεύει : 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια μετο με αριθμό 33 διαμέρισματου ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλιμακο¬ 
στάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διάδρομο 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραντούτου μετην 
οδό Κωστή Παλαμά. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, το με ο 
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ριθ. (35) διαμέρισμα και το με αριθ. (36) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 35 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από χωλλ, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα , δύο (2) κύρια δωμάτια και 
νν.Ο λουτρό, έχει εμβαδόν καθαρό εκατόν ένα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα επτά (167/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν εβδομήντα ένα και σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (171,44 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε (205ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθμό 36 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδιου στοίχου, με α¬ 
σανσέρ, κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο 
Νότια με το με αριθ. 30 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
της Β' πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

Το με αριθμό 36 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82, αποτελείται από χωλλ, δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, σαλόνι, και νν.Ο λουτρό , έχει καθαρό εμβαδόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα δεκάκις χιλιοστά (130/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μ2 εκατόν τριάντα τρία και δέκα εκατοστά 
(133,10 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά {146ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με το με αριθμό 35 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλιμακο¬ 
στάσιο, ασανσέρ και κοινόχρηστο διάδρομο 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και πέραν τούτου με την 
οδό Κωστή Παλαμά. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 3 

Υπ’ αριθ. Α' πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθ. Α που ανήκει στον με αριθμό 3 
στοίχο, τύπου .... αποτελείται από την πυλωτή, τον πρώτο 
(Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την πυλωτή ο¬ 
ρόφους , η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής : 
ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, λεβητοστάσιο, 
κλιμακοστάσιο και ασανσέρ που φαίνονται στο υπ’ αριθ. 
Α/1/8-12-82 σχέδιο κάτοψης 
1ος όροφος 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα, το με 
αριθ.(37)διαμέρισμα, το με αριθ. (38) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (39) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 37 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης .αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 


τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
(127ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο οικόπεδο και το με 
αριθμό 38 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου της ίδιας πολυ¬ 
κατοικίας του ίδιου στοίχου, νότια και δυτικά με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το με αριθμό 38 διαμέρισμα που φαίνεται στο 28-12-82 
σχεδιάγραμμα κάτοψης .αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και \Λ/.0 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τε¬ 
τραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόντριάντα δύο και είκοσι 
έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα (ΙΟΙο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με το με αριθ. (37) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 39 διαμέρισμα που φαίνεται στο 28-12-82 
σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα (1) κύριο 
δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό. κουζίνα, διάδρομο και νν.Ο - 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα τετρα¬ 
γωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) , ανελκυ¬ 
στήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθ. 46 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
,της Β' πολυκατοικίας, του ιδίου στοίχου 

Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο, κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

2ος όροφος 

0 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία (3) διαμερίσματα, το 
με αριθ. (40) διαμέρισμα, το με αριθ. (41) διαμέρισμα και 
το με αριθ, (42) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 40 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οαο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
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Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο οικόπεδο και το με 
αριθμό 41 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου της ίδιας πολυ¬ 
κατοικίας του ιδίου στοίχου, Νότια και δυτικά με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 41 διαμέρισμα που φαίνεται στο 28-12-82 
σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και νν.Ο 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τε¬ 
τραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και είκοσι 
έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (11 Ιο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν έντεκα (111ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 ο/οο) και συνορεύει 
Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά μετο μεαριθ. ( 40 ) διαμέρισματου ιδίου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 42 διαμέρισμα που φαίνεται στο 28-12-82 
σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα (1) κύριο 
δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και ΝΛ/.Ο - 
λουτρο, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα τε¬ 
τραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οαο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και εξήντατέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα τρία χιλ. (83ο/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια μετο με αριθ. 49 διαμέρισματου ίδιου ορόφου 
,της Β' πολυκατοικίας, του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο, κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία (3) διαμερίσματα, το 
με αριθ. (43) διαμέρισμα, το με αριθ. (44) διαμέρισμα και 
το με αριθ. (45) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 43 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης .αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο) , ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο 
(152ο/αο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόντριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο οικόπεδο και το με 
αριθμό 44 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου της ίδιας πολυ¬ 
κατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 44 διαμέρισμα που φαίνεται στα από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 


νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοα) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα (121ο/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο) 
και συνορεύει 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά μετο με αριθ. (43) διαμέρισματου ιδίου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 45 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και εξήντατέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο,/οο), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια μετο με αριθ. 52 διαμέρισματου ίδιου ορόφου, 
της Β' πολυκατοικίας, του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο, κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

Υπ’ αριθ. Β’ πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθ. Β' που ανήκει στο με αριθ. (3) 
στοίχο, τύπου ... αποτελείται από την πυλωτή, τον πρώτο 
(Ιο), δεύτερο (2ο) καιτρίτο (3ο) πάνω από την πυλωτή ο¬ 
ρόφους . η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής : 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ που φαίνονται στο υπ' αριθ.Α/1/8-12-82 σχέ¬ 
διο κάτοψης πυλωτής. 

1ος όροφος 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ,(46) διαμέρισμα, το μεαριθ. (47) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (48) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 46 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 2Β- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται απο ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
VI/.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ και σα¬ 
ράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξα- 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι δεκάκις 
χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα οκτώ και εξήντα τέσσερα εκατοστά (98,64 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα εβδομήντα 
πέντε χιλιοστά (75ο/οθ) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια μετο με αριθ. (39) διαμέρισματου ιδίου ορόφου 
της Α' πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 47 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από δύο (2) 
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κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομιο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα (129/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλ. (ΙΟΙο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με το με αριθ. (48) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 48 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
\Λ/.0 λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2),ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο (162/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2) , ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
(127ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 47 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου , της ίδιας πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(49) διαμέρισμα, το με αριθ. (50) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (51) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 49 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης . αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ και σα¬ 
ράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξα- 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα οκτώ και εξήντα τέσσερα εκατοστά (98,64 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία 
χιλ. (83ο/αο) και κεντρικής θέρμανσης ογδοντα τρία χι¬ 
λιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 

Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με το με αριθ. (42) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της Α' πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 50 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα (129/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 


είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα (111 ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με το με αριθ. (49) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 51 διαμέρισμα που φαίνεται στο 28-12-82 
σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και \Λ/.0 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα τε¬ 
τραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2). ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν εξήντα δύο (162/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι καιτριάντα 
οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140 ο/ο ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα (140ο/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 50 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου , της ίδιας πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ. (52) διαμέρισμα, το με αριθ. (53) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (54) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 52 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ και σα 
ράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι δεκάκις 
χιλιοστά (96/οοα) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα οκτώ και εξήντα τέσσερα εκατοστά (98.64 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ο 
γδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα ενενήντα 
(90ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 

Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με το με αριθ. (53) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 53 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από δυο (2) 
κύρια δωμάτιά, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα (129/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα (121 ο/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (11 Ιο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
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Δυτικά με το μεαριθ. (54) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 54 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο (162/οοα) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2) , ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο 
(152ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ, 53 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου , της ίδιας πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 4 

Υπ' αριθ. Α' πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθ. Α' που ανήκει στον με αριθ. (4) 
στοίχο, τύπου .. αποτελείται από την πυλωτή, τον πρώτο 
(Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την πυλωτή ο¬ 
ρόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής : 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, λεβητοστάσιο, 
κλιμακοστάσια και ασανσέρ που φαίνονται στα υπ' αριθ. 
Α/1/8-12-82 σχέδιο κατόψεως πυλωτής .. 

1ος όροφος 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ (55) διαμέρισμα, το με αριθ. (56) διαμέρισμα και το 
μεαριθ. (57) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 55 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 8-12- 
82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
(127ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόντριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 56 δια¬ 
μέρισμα του ίδιου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ι¬ 
δίου στοίχου 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ 
Νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 56 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 


είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2). ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένα (1 Οΐο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 ο/οο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια με το με αριθ, 65 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της Β'’ πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 

Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια μέ κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ και με το με αριθ 55 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 57 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστό (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οα), ανελκυ¬ 
στήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύ¬ 
ει : 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α 
σανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ (58) διαμέρισμα, το με αριθ. (59) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (60) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 58 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2). ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 59 δια¬ 
μέρισμα του ίδιου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ι¬ 
δίου στοίχου 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ 

Νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 59 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα {111 ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 ο/οο) και 
συνορεύει: 
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Βόρεια με το με αριθ. 68 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της Β' πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια μέ κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ και με το με αριθ. 58 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 60 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σεενενήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδοντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 
Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ (61) διαμέρισμα, το με αριθ. (62) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (63) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 61 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από τρία (3) 
κυρία δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο 
(152ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 62 δια¬ 
μέρισμα του ίδιου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ι¬ 
δίου στοίχου 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ 
Νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 62 διαμέρισμα που φαίνεται στο 28-12-82 
σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και \Λ/.0 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τε¬ 
τραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και είκοσι 
έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο) , 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθ. 71 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της Β' πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια μέ κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ και με το με αριθ. 61 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 


Το με αριθμό 63 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
Υι/.Ο - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και εξήντατέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής σας δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδοντα τρία χιλιοστά (83ο/οο). ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90ο/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ. 

Υπ' αριθ. Β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθ. Β' που ανήκει στον με αριθ. (4) 
στοίχο, τύπου .. αποτελείται από την πυλωτή, τον πρώτο 
(Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την πυλωτή ο¬ 
ρόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής : 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ που φάινονται στο με αριθ. Α/1/8-12-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως πυλωτής. 

1ος όροφος 

Ο 1 ος όροφος περλαμβάνει τρία διαμερίσματα . το με 
αριθ (64) διαμέρισμα, το με αριθ. (65) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (66) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 64 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης . αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/αοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2) , ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόντριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (1390/00), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά 
(127ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόντριάντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 65 διαμέ- 
ρισματου ιδίου ορόφου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Το με αριθμό 65 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης . αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλουοικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμέτοχης 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(11 Ιο/αο), ανελκυστήρα εκατόν ένα (101 ο/οο) καικεντρι- 
κής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/αο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια με το με αριθ. 64 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου, κοινόχρηστο 
διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
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Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια μέτο με αριθ. 56 διαμέρισμα του ιδιίου ορόφου, 
της Α πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 66 διαμέρισμα που φαίνεται στο απο 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρατετραγωνικά και εξήντα τέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπανες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύ- 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ (67) διαμέρισμα, το με αριθ. (68) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (69) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 67 διαμέρισμα που φαίνεται στο απο 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
\Λ/.0 λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά 
(140ο/οα) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 68 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Το με αριθμό 68 διαμέρισμα που φαίνεται στο απο 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης .αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2),ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα (111 ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθ. 67 διαμέρισμα του ίδιου οροφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου, κοινόχρηστο 
διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νότια μέ το με αριθ. 59 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
της Α' πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 69 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα (1) 


κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστά 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρατετραγωνικά και εξήντατέσσερα 
εκατοστά (98,64 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) , ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα τρία (83ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ (70) διαμέρισμα, το με αριθ. (71) διαμέρισμα και το 
με αριθ, (72) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 70 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (98,50 μ2). ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν εξήντα δύο δεκάκις χιλιοστά (162/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και 
τριάντα οκτώ εκατοστά (166,38 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χι¬ 
λιοστά (139ο/οο) , ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δυο 
(152ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόντριαντα εννέα 
χιλιοστά (139ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 71 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου, της ίδιας πολυκατοικίας, του ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Το με αριθμό 71 διαμέρισμα που φαίνεται στο απο 28- 
12-82. σχεδιάγραμμα κάτοψης .αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι εννέα δεκάκις χιλιοστά (129/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και 
είκοσι έξι εκατοστά (132,26 μ2) , ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(11 Ιο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα (121ο/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με το με αριθ. 70 διαμέρισμα του ιδίου οροφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου, κοινόχρηστο 
διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 

Ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια μέ το με αριθ. 62 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
της Α' πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου. 

Το με αριθμό 72 διαμέρισμα που φαίνεται στο από 28- 
12-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα (1) 
κύριο δωμάτιο, χωλλ-καθημερινό, κουζίνα, διάδρομο και 
\Α/.0 - λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ε¬ 
νενήντα έξι δεκάκις χιλιοστά (96/οοο) που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ μέτρατετραγωνικά και εξήντατέσσερα 
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εκατοστά (98,64 μ2), ποσοοτό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα (90α/οο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί α¬ 
νεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 καιτα άρθρα 1002 και 1117 
ΑΚ. 

Ειδικά τα οκτακόσια ενενήντα επτά τετραγωνικά μέτρα 
(897,00 μ2) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι 
στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο οποίος παρακρατεί το δικαίω¬ 
μα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και κατά την α¬ 
πόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέρους χώρους 
και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη των 
λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των ανηκόντων σε 
κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώρους ποσοστών 
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να συνιστά κατ' αυ¬ 
τό τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει τις δαπάνες 
των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις του Γενι¬ 
κού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ.ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1 .Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο, στον οποίο ανήκει κάθε μιά, τοντύπο κατοικίας, τη 
θέση αυτής , τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν αυ¬ 
τής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ' αυτή σε 
χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους 
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε μ2 επίτου οικοπέδου, 

2. Το σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως στο οποίο εικονίζεται το 
όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το 
τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρη¬ 
στους χώρους (με πορτοκαλί χρώμα) , τα τμήματα αυτού 
που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού, οι χώροι του 
οικοπέδου του οικισμού που καταλαμβάνονται από τους 
τέσσερις (4) στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται α¬ 
πό κάθε μια κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οι¬ 
κοπέδου του οικισμού που ανήκουν κατ’ αποκλειστική 
χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών 

' Ολατα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει 
κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κομοτηνής Ευδοξία 
Κωνσταντινίδου-Μανδαλά και έχει συνταχθεί η αριθμ. 
26227/31-3-98 πράξη αυτού. 

Δ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπειτις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Το Γ ενικό Κα¬ 
νονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β)τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας. 

Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 23/19.3.76 και 87/15- 
11-1977 αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου του ΟΕΚ που 
δημοσιεύθηκαν στα αριθμ. 441/5.4.76 και 1296/16-12-77 
φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’) α¬ 
ποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης 


συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιώντου οικισμού και αντί¬ 
γραφο του ανωτέρω ΦΕΚ πρεπει να μεταγράφει με την 
παρούσα. 

Το ΔΣ του ΟΕΚ αποφασίζει η παρο ύ σα απόφαση να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρμο¬ 
γή του άρθρου 10 παρ. 2 του ΑΝ 163/1967 όπως ανπκα- 
ταστάθηκε και ισχύει. 

Η παρούσα απόφαση θεωρείται επικυρωμένη. 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝ.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 

- ♦- 

( 2 ) 

Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Οικισμού «ΚΟ¬ 
ΜΟΤΗΝΗ IV». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΕΚ 
(Συνεδρίαση 34/7.5.98, θέμα 9) 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξειςτου Ν.3741/1929«περίτης κατ' όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971 
καιτα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα 

β) τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 

γ) την αριθμ.. 26227/31-3-98 πράξη της Συμβ/φου Κο¬ 
μοτηνής Ευδοξίας Κων/δου-Μανδαλά περί καταθέσεως 
του σχετικού φακέλλου του Οικισμού ΚΟΜΟΤΗΝΗ IV 
στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσο¬ 
στών, σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και Σχέδια 
κατόψεων, όψεων και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία 
κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιο¬ 
κτησιών του οικισμού της πόλης Κομοτηνής του Νομού 
Ροδόπης (αριθμ. οικισμού IV) στοίχοι πέντε (5) με ημερο¬ 
μηνία κλήρωσης 23-2-1985 αριθμ. πολεοδομικής μελέτης 
11378/Α/6-8-2-85 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του Ο¬ 
ΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣΤΟΥΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1) Ο παραπάνω Οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδων 
α) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εξα- 
κοσίων σαράντα πέντε και τριάντα εκατοστών (3.645.30 
μ2) που ανήκει στην αποκλειστική νομή και κατοχή του 
Ο.Ε.Κ, ορίζεται μετά στοιχεία ΡΑ-ΡΒ-ΡΔ-ΡΓ και ΡΑστο α- 
ριθμ. 11378/Α/5/8-2-85 σχέδιο Γενικής Διατάξεως της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ (ΦΕΚ 762/Δ' /31-12-85) και 
συνορεύει βόρεια από πλευρά του διαγράμματος ΡΒ-ΡΔ 
με ανώνυμη οδό, νότια από πλευρά του διαγράμματος 
ΡΑ-ΡΓ με ανώνυμη οδό, ανατολικά από πλευρά του δια¬ 
γράμματος ΡΓ-ΡΔ με ανώνυμη οδό και δυτικά από πλευ¬ 
ρά του διαγράμματος ΡΑ-ΡΒ με ανώνυμη οδό και β) εκτά 
σεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ 
μέτρων τετραγωνικών και τριάντα πέντε εκατοστών 
(2.088,35 μ2) που ανήκει στην αποκλειστική νομή και κα¬ 
τοχή του ΟΕΚ, ορίζεται με τα στοιχεία ΡΕ-ΡΖ-ΡΚ-ΡΙ-ΡΘ- 
ΡΜ και ΡΕ στο αριθ. 11378/Α/6/8-2-85 σχέδιο Γ ενικής Δια- 
τάξεωςτηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτου ΟΕΚ (ΦΕΚ 762/Δ /31 - 
12-85) και συνορεύει βόρεια από πλευρά του 
διαγράμματος ΡΖ-ΡΚ. με ανώνυμη οδό, νότια από πλευ- 
ράτου διαγράμματος ΡΕ-ΡΗ με ανώνυμη οδό, ανατολικά 
από πλευρά του διαγράμματος ΡΚ-ΡΙ-ΡΒ-ΡΗ-ΡΕ με ανώ- 
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νυμη οδό και δυτικά από πλευρά του διαγράμματος ΡΕ- 
ΡΖ με ανώνυμη οδό. 

Τα οικόπεδα {α) και (β) συνολικής έκτασης {5.733,65 
μ2) εμφαίνονταιμετα στοιχεία α) ΡΑ-ΡΒ-ΡΔ-ΡΓ και ΡΑ και 
β)ΡΕ-ΡΖ-ΡΚ-ΡΙ-ΡΘ-ΡΗ και ΡΕ στο από 19-10-1979 Τοπο- 
γραφικό διάγραμμα ακριβές αντίγραφο του οποίου είναι 
υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του ΦΕΚ Σίμο Δημη- 
τριάδη 

2) Τα οικόπεδα περιήλθαν στην κυριότητα του Ο. Ε Κ α¬ 
πό αγορά από τον Δήμο Κομοτηναίων μετο συμβόλαιο α- 
ριθμ. 46.573/31-3-1980 του κάποτε Συμβολαιογράφου 
Κομοτηνής Νικολάου Ζαφειριού Παπσνικολάου που έχει 
νόμιμα μεταγράφει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθη¬ 
κοφυλακείου Κομοτηνής στον τόμο 485 και αριθμό 97, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το με αριθμό 47.506/8-8- 
1980 συμβόλαιο που ίδιου παραπάνω συμβολαιογράφου 
Νικολάου Ζαφειριού Παπανικολάου που μεταγράφηκε 
νόμιμα στον τόμο 1121 και αύξοντα αριθμό 30 στα βι¬ 
βλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής. 

Στον πωλητή είχε περιέλθει δε από αμνημονεύτων χρό¬ 
νων ήτοι από την εποχή της Τουρκοκρατίας. 

3) Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα τριών και εξήντα πέντε εκατοστών 
(5.733,65 μ2) η οποία μόνη αυτή αποτελείτο οικόπεδο των 
με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών οριζο¬ 
ντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μεταβιβάζεται στους 
οικιστές με την μεταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες 
τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε 
κάθε μία απ' αυτές. 

4) Στο από 11.378/Α/6/8-2-85 σχέδιο Γενικής Διατάξεως 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 762/Δ' /31-12-85) 
ολόκληρα α) το εκ μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα πέντε και τριάντα εκατοστών 
(3.645,30 μ2) οικόπεδο εμφανίζεται με τα αλφαβητικά κε¬ 
φαλαία γράμματα ΡΑ-ΡΒ-ΡΔ-ΡΓ και ΡΑ και β)το εκ μέτρων 
τετραγωνικών δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ καιτριάντα πέ¬ 
ντε εκατοστών (2.088,35 μ2) οικόπεδο εμφανίζεται με τα 
στοιχεία ΡΕ-ΡΖ-ΡΚ-ΡΙ-ΡΘ-ΡΜ και ΡΕ. 

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ο¬ 
ΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
τέσσερα (IV) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικό¬ 
πεδο και περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) στοίχους στους 
οποίους αντιστοιχούν (42) διαμερίσματα. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται 
και διέπανται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι εξής : 

ΣΤΟΙΧΟΣ 1 

Ο στοίχος 1, τύπου 3.12Α, αποτελείται απότηνπυλωτή, 
τον πρώτο (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω απάτην 
πυλωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής : 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ που φαίνονται στο με αριθ. Α/1/6-3-85 σχε¬ 
διάγραμμα κάτοψης. 

1ος όροφος 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(1),το με αρθ. (2) και το με αριθ. (3) διαμερίσματα. 

Το με αριθμό 1 διαμέρισμα που φαίνεται στο από Α/2/6- 
3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και \Ν.Ο 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 


πί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκάκις χιλιοστά 
(23ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2). πο 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
δύο χιλιοστά (102ο/οο), ανελκυστήρα ενενήντα τρία (93 
ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλιοστά 
(102ο/οο)και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 2 διαμέρισμα που φαίνεται στο από Α/2/6- 
3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και νν Ο 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου . . είκοσι τρία (23ο/οοο) δεκάκις χι¬ 
λιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο 
χιλιοστά (102ο/οο), ανελκυστήρα ενενήντα τρία (93ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλιοστά (102ο/οο) 
και συνορεύει 

Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 3 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Ανατολικά, νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό 3 διαμέρισμα που φαίνεται στο από με α- 
ριθ. Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο 
και \Λ/.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μέ- 
τρατετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (99,50 μ2) .ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα ε¬ 
ξιεκατοστά (162,56 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι (116ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) και 
συνορεύει 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια μετο με αριθ. 2 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 10 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου του 2ου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(4), το με αρθ. (5) και το με αριθ. (6) διαμερίσματα. 

Το με αριθμό 4 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν. Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδοντα τετραγωνικά 
μέτρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία (23ο/οοο) δεκάκις χι¬ 
λιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2),ποσο 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία 
χιλιοστά (103ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία (103ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103ο/οο) 
και συνορεύει 

Βόρεια, νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
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Ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 5 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 
( 2 ) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
\Ν .0 λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα τετραγωνικά 
μέτρα (80,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επίταυ όλου οικοπέδου είκοσι τρία χιλιοστά (23ο/οοο) δε¬ 
κάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
κατόν τριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλιοστά (103ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία 
(103ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά 
(103ο/οο) και συνορεύει 

Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 6 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Ανατολικά , νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 6 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από τρία 
(3} κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
\Α/.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (99,50 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα έξι 
εκατοστά (162,56 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ (128ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια μετο με αριθ. 5 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 13 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου του 2 ου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(7), το με αρθ. ( 8 ) και το με αριθ. (9) διαμερίσματα, 

Το με αριθμό 7 διαμέρισμα που φαίνεται στο από Α/ 2 / 6 - 
3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και Υ/.Ο 
λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (80,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ε¬ 
πί του όλου οικοπέδου .. είκοσι τρία (23ο/οοο) δεκάκις χι¬ 
λιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2) , ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία 
χιλιοστά (103ο/οοο), ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
( 112 ο/οοο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιο¬ 
στά (103ο/οοο) και συνορεύει 

Βόρεια, νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 8 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 
( 2 ) κυρία δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
\Λ/.0 λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα τετραγωνικά 
μέτρα (80,00 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία (23ο/οοο) δεκάκις χι¬ 


λιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία 
χιλιοστά (103ο/οαο), ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
( 112 ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά 
(103ο/οο) και συνορεύει 

Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 9 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Ανατολικά, νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό 9 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελάται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (99.50 μ2) .ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι οκτώ ( 280 / 000 ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα έξι 
εκατοστά (162,56 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα (140ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) και συ¬ 
νορεύει 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια μετο με αριθ. 8 διαμέρισματου ίδιου ορόφου, της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 16 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου του 2 ου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 2 

Ο στοίχος 2, τύπου 3.12Γ .αποτελείται από την πυλωτή, 
τον πρώτο (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την 
πυλωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής : 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, λεβητοστάσιο, 
κλιμακοστάσιο και ασανσέρ που φαίνονται στο με αριθ. 
Α/1/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης. 

1 ος όροφος 

Ο 1 ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.( 10 ), το με αριθ. ( 11 ) καιτο με αριθ. ( 12 ) διαμερίσμα¬ 
τα. 

Το με αριθμό 10 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 
( 2 ) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (98,5 μ2). ποσοστό συ 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (160,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο). 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά (127ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο./οο) και 
συνορεύει 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο με αριθ. 11 δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ι¬ 
δίου στοίχου 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και δυτικά μετο με αριθ. 
3 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου του 1 ου στοίχου. 
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Το με αριθμό 11 διαμέρισμα που φαίνεται στα με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης ,αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό \Λ/.0, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συ νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/σοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ (128 μ2) , πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έ¬ 
ντεκα χιλιοστά (111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένα 
(ΙΟΙο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιο¬ 
στά (111 ο/οο) και συνορεύει 

Βόρεια, ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
και 

Νότια με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 10 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Το με αριθμό 12 διαμέρισμα που φαίνεται στομε αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα 

(1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
\Α/.0 λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου δέ¬ 
κα επτά (17ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα εκατο¬ 
στά (95,40 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστηραε- 
βδομήντα πέντε (75ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά με το με αριθ. 19 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του 3ου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ. (13), το με αριθ. (14) και το με αριθ. (15) διαμερίσμα¬ 
τα. 

Το με αριθμό 13 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης,, αποτελείται από δύο 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν,Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (98,5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (160,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιοστά (140σ/οο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα (140ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά {140ο/οο) και συνορεύ¬ 
ει βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο και με το με αριθ. 14 δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του 
ιδίου στοίχου 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με το με αριθ.6 διαμέρισματου ιδίου ορόφου του 
1ου στοίχου. 

Το με αριθμό 14 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό νν.Ο, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 


στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ (128 μ2). πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έ - 
ντεκα χιλιοστά (111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα 
(111ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιο¬ 
στά (111ο/οο) και συνορεύει βόρεια, ανατολικά και δυτι¬ 
κά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 13 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Το με αριθμό 15 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα 

(1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δέ¬ 
κα επτά (17ο/οοϋ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα εκατο¬ 
στά (95,40 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα ο¬ 
γδόντα τρία (83ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ογδοντα 
τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 22 διαμέρισματου ιδίου ορό¬ 
φου του 3ου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(16),τομε αριθ. (17) και το με αριθ. (18) διαμερίσμα¬ 
τα. 

Το με αριθμό 16 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν,Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (98,5 μ2). ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (160,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο (152ο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο και με το με αριθ. 17 δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ι¬ 
δίου στοίχου 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά μετο με αριθ.9 διαμέρισμα του ιδίου ορόφουτου 
1ου στοίχου. 

Το με αριθμό 17 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό \Υ.Ο, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ (128 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έ¬ 
ντεκα χιλιοστά (111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα 
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(121ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιο¬ 
στά (111 ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
και 

Νότια με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 16 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Το με αριθμό 18 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα 

(1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
νν.Ο λουτρά, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δέ¬ 
κα επτά (17ο/αο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα εκατο¬ 
στά (95,40 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνε ςκοινα 
χρήατων ογδόντατρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα (90ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλιοστά (83ο/οα) και συνορεύει Βόρεια και νότια με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 25 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του 3ου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και α¬ 
σανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 3 

Ο στοίχος 3 , τύπου 3.12Γ, αποτελείται από την πυλωτή, 
τον πρώτο (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την 
πυλωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους σταθμεύσεως, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ που φαίνονται στο με αριθ. Α/1/6-3-85 σχε¬ 
διάγραμμα κάτοψης. 

1ος όροφος 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(19), το με αριθ. (20) και το με αριθ. (21) διαμερίσμα¬ 
τα. 

Το με αριθμό 19 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα 

(1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρο 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δέ¬ 
κα επτά (17ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα εκατο¬ 
στά (95,40 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα 
εβδομήντα πέντε (75ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ και Δυτικά με το με αρθ 12 διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου του 2ου στοίχου 

Το με αριθμό 20 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό νν.Ο, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ (128 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έ¬ 
ντεκα χιλιοστά (111 ο/οο) , ανελκυστήρα εκατόν ένα 
(101 ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιο¬ 


στά (111ο/οο) και συνορεύει: 

Νότια, ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Βόρεια με το με αριθ. 21 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ασανσέρ. 

Τα με αριθμό 21 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν,Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (98,5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (160,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά (127ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 20 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου του ιδίου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα . το με 
αριθ.(22), το με αριθ. (23) και το με αριθ. (24) διαμερίσμα¬ 
τα. 

Το με αριθμό 22 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α12/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από ένα 

(1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58.40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου δέ¬ 
κα επτά (17ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα εκατο¬ 
στά (95,40 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα ο¬ 
γδόντα τρία (83ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλιοστά χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ και δυτικά με το με αρθ 15 διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου του 2ου στοίχου. 

Το με αριθμό 23 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό νν.Ο, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78,30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ (128 μ2), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έ¬ 
ντεκα χιλιοστά (111 ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα 
(111 ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιο¬ 
στά (111 ο/οο) και συνορεύει: 

Νότια, ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Βόρεια με το με αριθ. 24 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 24 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ τετρά- 
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γωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (98,5 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκο¬ 
σι οκτώ (28ο/οαο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (160,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλιοστά (140ο/οο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα (140ο/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά (140ο/οο) και συνορεύ¬ 
ει Βόρεια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 23 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου του ιδίου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ, 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα , το με 
αριθ.(25), το με αριθ. (26) και το με αριθ. (27) διαμερίσμα¬ 
τα. 

Το με αριθμό 25 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από ένα 

(1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
\ΛΛ0 λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ μέτρα 
τετραγωνικά και σαράντα εκατοστά (58,40 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δέ¬ 
κα επτά (17ο/οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα εκατο¬ 
στά (95,40 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο), ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα χιλιοστά (90ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ και δυτικά με το με αρθ 18 διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου του 2ου στοίχου. 

Το με αριθμό 26 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό νν.Ο, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και τριάντα εκατοστά (78.30 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι (128 μ2), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα 
χιλιοστά (111 ο/ο ο) , ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα 
(121ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι έντεκα 
χιλιοστά (111 ο/οο) και συνορεύει: 

Νότια, ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Βόρεια με το με αριθ. 27 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 27 διαμέρισμα που φαίνεται στο με α- 
ριθ.Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο 
και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (98,5 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα δύο ε¬ 
κατοστά (160,92 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο (152ο/οο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο 


Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 26 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου του ιδίου στοίχου και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 4 

0 με αριθμό 4 στοίχος, τύπου 3.12Α, αποτελείται απο 
την πυλωτή, τον πρώτο (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) 
πάνω από την πυλωτή ορόφους , η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει τους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινή¬ 
των, λεβητοστάσιο, κλιμακοστάσια , ασανσέρ που φαίνο¬ 
νται στο με αρ. Α'1/6-3-85 σχέδιο κάτοψης πυλωτής. 

1ος όροφος 

0 1ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα, το με 
αριθ. (28) διαμέρισμα, το με αριθ. (29) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (30) διαμέρισμα 

Το με αριθμό 28 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από δυο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα τετραγωνικό 
μέτρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία (23ο/οοο) δεκάκις χι¬ 
λιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα και εβδομήντα δύο εκατοστά (130,72 μ2), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο 
χιλιοστά (102ο/οο). ανελκυστήρα ενενήντα τρία (93ο/αο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλιοστά (102ο/οο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διά 
δρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 29 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από α- 
ποτελείται από δύο (2) κυρία δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, 
χωλλ, διάδρομο και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα τετραγωνικά μέτρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιο 
κτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία 
(23ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα και εβδομήντα δυο εκατό 
οτά (130,72 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102θ/οο). ανελκυστήρα 
ενενήντα τρία (93ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δύο χιλιοστά (102ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια , ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
και 

Νότια με το με αριθ. 30 διαμέρισμα του ιδίου οροφου 
του ιδίου στοίχου και και κοινόχρηστο διάδρομο, ασαν¬ 
σέρ και κλιμακοστάσιο 

Το με αριθμό 30 διαμέρισμα που φαίνεται ατο απο 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται απο τρία 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ. διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (99,50 μ2) . ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εί 
κοσι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα έ£ι 
εκατοστά (162.56 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι (116θ/οα) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Νοτιά με το με αριθ. 29 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με το με αριθ. 37 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του 5ου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα, το με 
αριθ. (31) διαμέρισμα, το με αριθ. (32) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (33) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 31 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από α- 
ποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, 
χωλλ, διάδρομο και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα τετραγωνικά μέτρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία 
(23 ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα και εβδομήντα δύο εκατό 
στά (130,72 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103ο/οο), ανελκυστήρα 
εκατόν τρία (103ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103ο/οο) και συνορεύει 
Βόρεια , νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 32 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από α- 
ποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, 
χωλλ, διάδρομο και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα τετραγωνικά μέτρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία 
(23ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα και εβδομήντα δύο εκατο¬ 
στά (130,72 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι- 
νοχρήστωνεκατόντρίαχιλιοστά (103ο/οο), ανελκυστήρα 
εκατόν τρία (103ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τρία χιλιοστά (103ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια , ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο 
και 

Βόρεια με το με αριθ. 33 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
του ιδίου στοίχου και και κοινόχρηστο διάδρομο, ασαν¬ 
σέρ και κλιμακοστάσιο. 

Το με αριθμό 33 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (99,50 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι οκτώ (28ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
οε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα έ¬ 
ξι εκατοστά (162,56 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά {128ο/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ (128ο/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με το με αριθ. 32 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 
Ανατολικά με το με αριθ. 39 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του 5ου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 


3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα, το με 
αριθ. (34) διαμέρισμα, το με αριθ. (35) διαμέρισμα και το 
με αριθ. (36) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 34 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από α- 
ποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, 
χωλλ, διάδρομο και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα τετραγωνικά μέτρα (80,00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσι τρία 
(23ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα και εβδομήντα δύο εκατο¬ 
στά (130,72 μ2) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103ο/οο), ανελκυστήρα 
εκατόν δώδεκα (112ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης εκα 
τόν τρία χιλιοστά (103ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια . νότια και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Το με αριθμό 35 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από α- 
ποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, 
χωλλ. διάδρομο και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ο¬ 
γδόντα τετραγωνικά μέτρα (80.00 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου είκοσιτρία 
(23ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε υετρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα και εβδομήντα δύο εκατο¬ 
στά (130,72 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν τρίαα χιλιοστά (103ο/οο), ανελκυστή 
ρα εκατόν δώδεκα (112ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν τρία χιλιοστά (103ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, ανατολικά και δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Βόρεια με το με αριθ. 36 διαμέρισμα του ιδίου οροψου 
του ιδίου στοίχου και και κοινόχρηστο διάδρομο, ασαν¬ 
σέρ και κλιμακοστάσιο. 

Το με αριθμό 36 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγοαμμα κάτοψης. αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα εννέα μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (99,50 μ2) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εί¬ 
κοσι οκτώ (28ο/οαο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα έ 
ξι εκατοστά (162,56 μ2). ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128ο/οο) 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά 
(128α/σο) και συνορεύει: 

Βόρεια με κοινόκτητο οικόπεδα 

Νότια με το με αριθ. 35 διαμέρισμα του ίδιου οροψου. 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Ανατολικά με το με αριθ. 41 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του 5ου στοίχου και κοινόκτητο οικοπεδο και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ 5 

Ο στοίχος δτύπου 3.12Ββ. αποτελείται απότηνπυλωτη, 
τον πρώτο (Ιο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) πάνω από την 
πυλωτή ορόφους, η περιγραφή των οποίων έχει ως έξης 

ΠΥΛΩΤΗ 

Περιλαμβάνει χώρους οταθμεύσεως, κλιμακοστάσιο 
και ασανσέρ που φαίνονται στο με αριθ. Α/'1/8-12-82 σχε 
διάγραμμα κάτοψης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1ος όροφος 

Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα , το με 
αριθ. (37) και το με αριθ. (38). 

Το με αριθμό 37 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2α/29-11-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από 
κύριο δωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εβδομήντα 
πέντε εκατοστά (128,75 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/αο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο (132ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει; 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 38 διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ασανσέρ και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 30 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου του 4ου στοίχου 

Το με αριθμό 38 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2/6-3-85 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
λουτρό νν.Ο, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι εννέα (29ο/οοο) 
δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρατετραγωνικά 
εκατόν εξήντα πέντε και ογδόντα τρία εκατοστά (165,83 
μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο), ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν εβδομήντα (170ο/οο) και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν ογδόντα επτά χιλιοστά (187ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια, νότια και ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κοινοκτητο οικόπεδο, το με αριθ. 37 διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου του ιδίου στοίχου , κλιμακοστάσιο, 
κοινόχρηστο διάδρομο και ασανσέρ. 

2ος όροφος 

Ο 2ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα , το με 
αριθ. (39) διαμέρισμα και το με αριθ. (40) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό 39 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2α/19-11-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης , αποτελείται από 
... κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εβδομήντα 
πέντε εκατοστά (128,75 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι (146ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ. 40 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ασανσέρ και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ. 33 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου του 4ου στοίχου 

Το με αριθμό 40 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ. 
Α/2α/29-11-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από 
τρία (3). κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο 


και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα μέτρα 
τετραγωνικά και πενήντα εκατοστά (101,50 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εί 
κοσι εννέα (29ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ογδόντα 
τρία εκατοστά (165,83 μ2), ποσοστό συμμετοχής σας δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ (188ο/αο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188ο/οο) και συνορεύει: 

Ανατολικά, βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 39 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

3ος όροφος 

Ο 3ος όροφος περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα , το με 
αριθ, (41) διαμέρισμα και το με αριθ. (42) διαμέρισμα 

Το με αριθμό 41 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ 
Α/2α/29-11-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από 
... κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο και 
νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέ¬ 
τρα τετραγωνικά και ογδόντα εκατοστά (78,80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
είκοσι δύο (22ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και εβδομήντα 
πέντε εκατοστά (128,75 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146ο/οο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα (159ο/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146σ/οο) και συνορεύει: 

Βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά με το με αριθ 42 διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και ασανσέρ και 

Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο και το με αριθ 36 διαμέ 
ρισμα του ιδίου ορόφου του 4ου στοίχου. 

Το με αριθμό 42 διαμέρισμα που φαίνεται στο με αριθ 
Α/2α/29-11-82 σχεδιάγραμμα κάτοψης, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλλ, διάδρομο 
και νν.Ο λουτρό, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα καιπενήντα εκατοστά (101,50 μ2). ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εί 
κοσι εννέα (29ο/οοο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ογδόντα 
τρία εκατοστά (165,83 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο). ανελκυστήρα διακόσια πέντε (205ο/οο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιοστά 
(187ο/οο) και συνορεύει: 

Ανατολικά, βόρεια και νότια με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και α¬ 
σανσέρ και το με αριθ. 41 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Κάθε μία απότις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί α¬ 
νεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν',3741/1929 «περί της κατ' όροφον ιδιοκτησίας.» όπως 
τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
ΑΚ. 

Γ.ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1.Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο, στον οποίο ανήκει κάθε μιά, τον τύπο κατοικίας 
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την θέση αυτής , τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν 
αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ' αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτή σε 
χιλιοστά αυνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους 
και το ποσοστό αυνιδιοκτησίας σε μ2 επίτου οικοπέδου. 

2. Το σχέδιο Γενικής Διατάξεως στο οποίο εικονίζονται 
τα αρχικά οικόπεδα όπως αγοράστηκαν από τον ΟΕΚ. οι 
χώροι του οικοπέδου του οικισμού που καταλαμβάνονται 
από τους πέντε (5) στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνο¬ 
νται από κάθε μια κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα 
του οικοπέδου του οικισμού που ανήκουν κατ’ αποκλει¬ 
στική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών 

* Ολα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει 
κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κομοτηνής Ευδοξία 
Κων/νίδου-Μανδαλά και έχει συνταχθεί η αριθμ. 
26227/31-3-98 πράξη αυτού. 

Δ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γενικό 


Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας. 

Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 23/19.3.76 και 87/15 
11-1977 αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου του ΟΕΚ που 
δημοσιεύθηκαν στα αριθμ. 441/5.4.76 και 1296/16-12-77 
φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β') α¬ 
ποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης 
συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντί¬ 
γραφο του ανωτέρω ΦΕΚ πρέπει να μεταγράφει με την 
παρούσα. 

Το ΔΣτου ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως σε εφαρμο¬ 
γή του άρθρου 10 παρ. 2 του ΑΝ 163/1967 όπως αντικα- 
ταστάθηκε και ισχύει. 

Η παρούσα απόφαση θεωρείται επικυρωμένη. 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝ.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΗ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ, 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 

5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 

5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ, και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136 402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171 307 

ΠΑΤΡΑ (061) 271 249 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224 581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651)21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22 637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά Βσέλιδο ή μέρος αστού 


_ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ ) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχάντων διαγωνισμών κ.τλ.) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 


ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο: το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* 0ι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει γιο ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


_ Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















